
細部までくっきりとしたサウンド 

快適にフィットし、ノイズを遮断 

フィリップスの SHE 9850 へッドフオンで究極なピュアサウンドを実現します。高精度ス 
ピーカードライバー、高度な調整、角度付きアコースティックデザインにより、細部ま 
でくっきりとしたクリアなサウンドを高精度でお楽しみいただくことができます。 



高音質をお楽しみください 
-高精度変換器で正確なサウンドを再現 
-ちの内側に密着して外部雑音を遮断 

-角度付きアコースティックデザインで、優れたノイズ遮断効果を実現 
快適な装着感 

. 人間工学に基づいた角度付きアコースティックデザインで自然に装着 
• ソフトなシリコンキャップで快適な装着感 
-フォームスリーブがしっかり密着し、どんな耳にもフィット 
. プレミアム金属ハウジングで、サウンドの正確な伝送を実現 

いつでもどこにでも携帯 

-ケーブル収納ソリューションが備わった、洗練された金属製キャリングケース 
-左右が同じ長さの丫字型ケーブルで絡まりを防止 
-耐久性の高い Flexi-Grip で柔軟かつ強固な接続を実現 
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インイヤー へッ ドフオン 
アドバンスドアコースティック 
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特長 


受信機のモーターは、コイル、 U 字型をした金 
属のアーマチュア、1組の永义磁石、駆動ロッ 
ド、ダイヤフラムで構成されています。電磁流 
がアーマチュアの極性をプラス方向またはマイ 
ナス方向に変化させ、駆動ロッドとダイヤフラ 
ムを動かして、サウンド出力を生成します。受 
信機の構成部品は、低周波音ではより大きな出 
力を生成し、高周波音ではピークを高めるよう 
に微調整されています。これにより、細部まで 
くっきりとしたクリアなサウンドを高精度でお 
楽しみいただくことができます。 

正確な音響調整 

イヤフオンが耳の内側に密着して、優れたノイ 
ズ遮断効果を発揮します。 

角度付きアコースティックデザイン 

人間の耳の巧の構造を徹底的に研究した結果生 
まれた角度付きアコースティックデザインで 
は、個人の耳の巧の形状に合わせてスピーカー 
チューブとイヤーピースを調整できます。サウ 
ンドが耳へと直接送られるだけでなく、周囲の 
ノイズが完全に遮断されるため、従来より小さ 
い音量で音楽を聴くことができます。 

角度付きアコースティックデザインの 
フィット感 

人間のちの巧の構造を徹底的に研究した結果生 
まれた角度付きアコースティックデザインで 
は、個人の耳の巧の形状に合わせてスピーカー 
チューブとイヤーピースを調整できます。この 
ため、耳に自然にフィットします。 

3サイズの柔らかいシリコンキャップ 



このフイリップスイヤフオンでは、3サイズの 
ソフトなシリコンキャップが、耳を圧迫するこ 
となく快適に密着し、不要なノイズを遮断しま 
す。 

しっかり密着するフォームスリーブ 

低反発ポリウレタンで作られているこのスリー 
ブは、ゴム製イヤーキャップに代わる快適な装 
着感を実現します。このフォームスリーブは、 
指でつぶしてから耳の巧に入れると、ぴったり 
フィットします。入れてから数秒経つと、低反 


発ポリウレタンが再び膨らみ、耳との隙間がな 
くなります。 


プレミアム金属ハウジング 



優れた金属に覆われたこのイヤフォンは、不要 
な振動が伝わらないように保護されており、サ 
ウンドの正確な伝送を実現します。これによ 
り、低音レスポンスがスムーズになり、中音域 
から高音域がクリアになります。 

洗練された金属製キャリングケース 

上質な手触りの高品質な金属で作られている、 
このコンパクトなキャリングケースには、きれ 
いにケーブルを巻き、ヘッドフォンを収納でき 
る簡単な解決策として、ケーブル収納部が備 
わっており、さらには、フォームスリーブ用収 
納スペースもあります。また、ハードケースの 
外装により、使用していない時もヘッドフォン 
をしっかりと保護します。 

丫字型ケーブル 

このヘッドフォンには、絡まりを防止する丫字 
型ケーブルが付いているため、快適にサウンド 
を聴くことができます。 


Flexi - Gnp デザイン 



へッドフォンの本体が覆われている柔らかい 
Flexi-Grip 素材は、ヘッドフォンのパフォーマ 
ンスと耐义性を高めます。これにより、ケーブ 
ル接続を保護し、ユーザーがヘッドフォンを装 
着するとき、または取り外すときに、指先で頻 
繁にへッドフォンの本体を繰り返し曲げること 
で生じる損傷を防ぎます。 
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仕様 


サウンド 

• インピーダンス：12 0 
• 感度 :115dB SPL/mW (1 kHz 時） 

• 最大入力： 3 mW 
• 周波数特性： 20〜20 000 Hz 

接続性 

• ケーブル長： 1.2 m +1.8 m 
パッケージ寸法 

• 姻包サイズ （WxHx 0):17.5x17.5x4.1 cm 
• 総重量： 0.33365 kg 
• 本体重量： 0.015 kg 
• 風袋重量： 0.31865 kg 

• EAN: 871258135912 6 
. パッケージ内製品数：1 

. パッケージ種類：ブリスターパック 

外箱 

• 総重量：10.248 kg 

• Outer carton (L x W x H): 38.8 x 28.6 x 45.8 cm 
• 本体重量： 0.36 kg 

• 風袋重量： 9.888 kg 

• EAN: 87 1258142472 5 

-販売用パッケージ数： 24 

内箱 

• 総重量： 1.163 kg 

• Inner carton (L x W x H):18.4 x 13.2 x 21.3 cm 
• 本体重量： 0.045 kg 

• 風袋重量：1.118 kg 

• EAN: 871258142473 2 

-販売用パッケージ数： 3 





































